48. Das Zweiphasen-Dreileitersystem.
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Bel gleichmaBiger Belastung ist die Summe der momentanen Leistungen beider Phasen konstant, das System 1st balanciert. Die Leistung ist
N=2PJcos(p.
Die Linienspannung ist
der Strom des Nulleiters
daher auch
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Ist der Spannungsabfall im Nulleiter vernachlassigbar klein, so bleiben bei gleicher Belastung der Phasen die Spannungen an den Klemmen der Belastung gleich groB und um 90° gegeneinander phasenverschoben. Besteht da-gegen im Nulleiter ein Spannungsabfall, der gleich OP0 in Fig. 99 ist, so sind die Spannungen an der Belastung P^P^ und P0P9' auch bei gleichen Stromen verschieden und nicht mehr um 90° phasenverschoben.
Die Berechnung ergibt sich genauwie auf S. 108 fiir 3 Phasen. Sind ^, yt^ yQ die Leitwerte, ge-
rechnet   vom neutralen  Punkt des Generators bis zu  dem der  Belastung, so erhalt man
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Fig. 99.
Man kann hier ebenfalls graphisch verfahren.
Denkt man sich zunachst eine Phase, z. B. 2 unterbrochen, so teilt sich die Spannung Px auf den Nulleiter und die Belastung der Phase 1 nach MaBgabe der Scheinwiderstande. Es ist
'fc+So"
Sind sowohl die Belastung als auch der Nulleiter induktions-lso ein unsymmetrisc System.
